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ولد بقرية المزالوة - محافظة سوهاج - جمهورية مصر العربية فى الثالٿث من مایو(آیار ٠۹۷۲)‏ 
حاصل علی معهد فنی صناعی بتقدیر عام جید جدا ٩۱۹۹م‏ 
إلتحق بكلية الهندسة قسم كهرباء - جامعة أسیوط ۱۹۹۷م 
ترك الكلية وإلتحق بالخدمة العسكرية سنه ١٠٠٠م‏ 
إلتحق بعمل فى مركز معلومات التنمية المحلية ۲١٠۲م‏ وحتى الأن . 
يعشق الإلكترونيات ويهوى الحاسب الآلى »› وإليكم بعض الأعمال:- 
-١‏ تصمیم جهاز إختبار يشمل الاآتى:- 


| - عدد ۲ مقبس توالی مع مصباح کهربی ۲۰۰وات › ٠‏ وات لإختبار دواءر القصر. 


9 ر‎ 4 
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۲ 
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۳ - عدد ١‏ مقبس 92لإختبار سلامة توصيل كابل لوحة المفاتيح . 

. مقبس ۴52 لإختبار سلامة توصيل كابل لوحة الفأرة‎ ١ عدد‎ - ٤ 

. أطراف توصيل‎ ٤ عدد ۲ مقبس [ 8 لإختبار كابل التليفون ذو‎ - ٥ 

. )8Uz7ع۲( عدد ۲ مجس قياس صحة توصيل الخطوط وقیاس الثنائی‎ ٦ 

۷ - ثنائى مشع للضوء مع ترانزيستور يعمل بأشعة تحت الحمراء لإختبار أى ريموت 
کنترول . 


۸ - مقبس لإختبار صحة توصيل أطراف كابل شاشة الکمبیوتر (۸68-۷-83) . 
٩۹‏ - عدد ۳ مخرج 5€ ۳,۳ فولت › ٥‏ فولت › ۱۲ فولت . 


۲ - تصميم جهاز إختبار مصغر من الجهاز السابق . 


۳- فلتر لقنوات التلفزيون حيث تعمل القنوات بأكملها على التلفزيون الرئيسى وتعمل قنوات 
مخصصة على تلفريون فرعى حيث أنهم جميعا متصلين بريسيفر واحد . 


٤‏ - تحویل أى تليفزيون أو CR 1 Monit‏ إلى ع111]oscopء0‏ لقياس التردد ومعرفة شكل 
الموجة . 


-٥‏ تصميم جهاز يمكنه التحكم بعدد ۸ أجهزة كهربيه من خلال سطح المكتب (قيد التنفيد). 


بواسطة برنامج يتحكم فى ۲1[ ومجموعة مرحلات sرaإءR‏ . 
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٦‏ تصميم مفتاح لإنارة السلم يعمل أوتوماتيكى بأشعة الليزر بمجرد المرور من أمامه مع تنبيه 
صوتی أثناء المرور ثم الإستمرار فى الإضاءة لمدة ٨۸‏ ثانية . 
أستخدم فى هذه الدائرة عدد ۲ مرحل كھرب٫ى (Relay)‏ و LDR sic NE555‏ 


۷- كالون كهربى لفتح باب المنزل بواسطة الريموت كنترول (قيد التنفيذ). 


۸- تحويل عداد الكهرباء من قرص دوار إلى عداد رقمى (قيد البحث). 
سیتم إستخدام عدد من الدوائر المتكامله ۲]04026 و 7Segments‏ . 


٩‏ - تصميم K0(‏ بها كل البرامج المطلوبة بعد الإنتهاء من تنصيب ويندوز ومن “٦‏ صفحات 
وشرحها کالتالى :- 


من یرید تحمیلها : 
موجودة فى الروابط التالية : 


http://www.mediafire.com/?kqqvmik]jw2t 
http://www.mediafire.com/?nhw]jqgdkgwo 
http://www.mediafire.com/?thrtjdjyI1Z2m 
http://www.mediafire.com/?z5mheodmmoy 
http://www.mediafire.com/?temm2zkm3nn 
http://www.mediafire.com/?zmy312ndZ]y 
http://www.mediafire.com/?30n02]Jmzyzm 


The Home Page 
Media, تعتبر هذه الصفحة المدخل ا لجميع صفحات البرامج وهی‎ 
Software, Graphics, Internet, Special & System 
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Paltalk Camfrog 
Multi skype 

IDM Skvpe 

IDM Crack Webzip 
oogle Earth 


__Browes 


Browse CD Eject CD Stop 
Prevue Home Page Next 


PE Fae EN 1‏ ا 


ae 
S pıicial 
3D Home 
Fower SO SY Power 50 
WIiNKTE2DOS 
FM# Seria! Partitaion magic 3 
0 


Erowes Iray Nut 


Browse CD Eject CD Stop 
Prevue Home Page Next 


١ 


POI PAE En‏ ا 


ا 


lows XP 
1 8 س ت‎ E 5 eT i E TEE ا‎ 
ıı scant Mlsconlg x System س‎ Miszconfi 


r r aja j: 1 1 ج‎ 
Resestry Ss i aS Regestry f 
1 Defragment 

Devic : Maniger Winf1le 
NIS-DOS 


Ejett CD Stop 


Prevue Home Page Next 


۲ 


